САТІМА р ГЕР 


Мем Сопсері Ѕигѓасе ЕР 
Іліпілгіге мійһ 


Місгоргівтанс ог Ора! 
рійиз5ег 


(ә СТУ СЕНІ 


САІІМА ОД 1Ер1Х3600 Е284 Т840 МРН7 792 


Туре: А пему сопсері ої 5игіасе тоипќеа ЦЕО Іитіпаігеѕ ү/Еһ гтісгоргіѕтаёс ог ора! аїиѕег бог ће тајогіќу ої соттегсігі іођііпо 
арріїсайопе. 
Ѕресійсайоп: БіҒҒивег: тісгоргіѕтаёс (МРВХ 1792) ог ора! (ОР 780). 


Воду апа деаг їгау: 5їее! ѕһееї раїпіед іп мһќе. Воду гекаїпіпд сіїр5 Ғог диіск апа еаѕу іпѕќаайоп. 
іштіпаіге із ріазкіс-мигарред апа бохеа іпаіміаџаііу. 


ІпѕёаПайоп: Ѕигғасе Іитіпаіге іѕ ӣеѕідпеа їо Бе їїхед ќо сейіпа ої апу буре ог ѕиѕрепаеа. 
Арріїсабіоп: Іпаоог. Осе Биііаіпоѕ, 5пор5, сопіегепсе апа ейисайопа! епмігоптепіз. 
Оуега!! іштіпгіге бузіет СВІ 
дітепзіоп5 Шенте оиёриќ“, іт ромег”, 
(ІхМ/хН), тт Та- 259С 

Сайта Ы ІЕр1х1300 Е275 Т840 МРВХ 1792 595х295х60 50000 1213 11 80+ 4000 2,00 
Сайта 0 ІЕр1х1800 Е276 Т840 МРВХ 792 595х295х60 50000 1703 15 80+ 4000 2,00 
Сайта 0 1Ер1х2500 Е278 Т840 МРВХ 1792 595х295х60 50000 2433 21 80+ 4000 2,00 
Сайта Юр 1Е02х1300 Е279 Т840 МРВ7 1792 595х595х60 50000 2426 21 80+ 4000 3,00 
Сайта 0 1Е0р2х1800 Е280 Т840 МРА7 1792 595х595х60 50000 3405 29 80+ 4000 3,00 
Сайта Юр 1Е02х2500 Е282 Т840 МРВ7 792 595х595х60 50000 4867 39 80+ 4000 3,00 
Сайіта Б ЦЕОЗх1300 0302 Т840 МРЕВ 1792 595х595х60 50000 3639 29 80+ 4000 3,00 
Сайіта Б 1Е03х1800 0303 Т840 МРЕВ 1792 595х595х60 50000 5108 43 80+ 4000 3,00 
Сайіта Б 1Ер3х2500 0304 Т840 МРЕВ 1792 595х595х60 50000 7300 59 80+ 4000 3,00 
Сайта Юр 1Ер1х2600 Е283 Т840 МРВ7 792 1195х295х60 50000 2560 22 80+ 4000 3,00 
Сайта 0 1Ер1х3600 Е284 Т840 МРК? 1792 1195х295х60 50000 3594 30 80+ 4000 3,00 
Сайта Юр 1Е01х5200 Е286 Т840 МРВХ 792 1195х295х60 50000 5138 41 80+ 4000 3,00 
Сайта 0 1Е02х2600 Е287 Т840 МРЕВ 1792 1195х595х60 50000 5121 41 80+ 4000 6,00 
Сайтта 0 1Е02х3600 Е288 Т840 МРВХ 1792 1195х595х60 50000 7189 61 80+ 4000 6,00 
Сайта 0 1Е02х5200 Е290 Т840 МРРХ 1792 1195х595х60 50000 10277 83 80+ 4000 6,00 
Сайта Юр 1Е01х3300 Е291 Т840 МРВ7 792 1495х295х60 50000 3234 28 80+ 4000 4,50 
Сайта 0 1Ер1х4600 Е292 Т840 МРВХ 1792 1495х295х60 50000 4540 38 80+ 4000 4,50 
Сайта Юр 1Е01х6500 Е294 Т840 МРВ7 792 1495х295х60 50000 6491 52 80+ 4000 4,50 


* Тоіегапсе гапде Ғог ораса! апа е/есігіса! Чака: +10 % 
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Оуега!! Цитіпаїге Ѕуѕќет 


аітепѕіопѕ ейте оиёриќ“, Іт ромег“, 5 ССТ, К Шы 

(1хМ/хН), тт Та-259С = 
Сайтта 0 1Ер1х1300 Е275 Т840 ОР 780 595х295х60 50000 1112 11 80+ 4000 2,00 
Сайта 0 1Ер1х1800 Е276 Т840 ОР 780 595х295х60 50000 1561 15 80+ 4000 2,00 
Сайтта 0 1Ер1х2500 Е278 Т840 ОР 780 595х295х60 50000 2231 21 80+ 4000 2,00 
Сайтта Юр 1Е02х1300 Е279 Т840 ОР 780 595х595х60 50000 2224 21 80+ 4000 3,00 
Саііта 0 1Е02х1800 Е280 Т840 ОР 780 595х595х60 50000 3122 29 80+ 4000 3,00 
Саііта 0 1Е0р2х2500 Е282 Т840 ОР 780 595х595х60 50000 4461 39 80+ 4000 3,00 
Сайтта 0 ІЕ03х1300 0302 7840 ОР 780 595х595х60 50000 3336 29 80+ 4000 3,00 
Сайта Ю ІЕ03х1800 0303 Т840 ОР 780 595х595х60 50000 4682 43 80+ 4000 3,00 
Саііта 0 ІЕ03х2500 0304 7840 ОР 780 595х595х60 50000 6692 59 80+ 4000 3,00 
Саііта 0 1Ер1х2600 Е283 Т840 ОР 780 1195х295х60 50000 2347 22 80+ 4000 3,00 
Саііта 0 1Е01х3600 Е284 Т840 ОР 780 1195х295х60 50000 3295 30 80+ 4000 3,00 
Сайта Ю 1Ер1х5200 Е286 Т840 ОР 780 1195х295х60 50000 4710 41 80+ 4000 3,00 
Сайтта 0 1Е02х2600 Е287 Т840 ОР 780 1195х595х60 50000 4694 41 80+ 4000 6,00 
Сайта 0 1Е02х3600 Е288 Т840 ОР 780 1195х595х60 50000 6590 61 80+ 4000 6,00 
Сайтта 0 1Е02х5200 Е290 Т840 ОР 780 1195х595х60 50000 9420 83 80+ 4000 6,00 
Сайта 0 1Ер1х3300 Е291 Т840 ОР 780 1495х295х60 50000 2965 28 80+ 4000 4,50 
Сайтта 0 1Ер1х4600 Е292 Т840 ОР 780 1495х295х60 50000 4162 38 80+ 4000 4,50 
Сайтта 0 1Ер1х6500 Е294 Т840 ОР 780 1495х295х60 50000 5950 52 80+ 4000 4,50 


* Тоіегапсе гапде бог орііса! апа е!есігіса! Чака: +10 % 


Оріопѕ ауааЫе оп гедие5і: 


РАЦ- РАЦІ агімег 

5ОІМ- Ѕуісһ-сопіго!І/аіттіпо 

Т/- Типарбіе мћіќе 

ВІТ- Віцекооїй илік (бог уігеІеѕѕ сопігої міа тобіїе демісе) 

ЕМС- Етегдепсу мегѕіоп 1 һоиг 

ЕМЗ- Етегдепсу мегѕіоп З һош5 

5ТВ- 5 мау їептіпа! БіосК үу Еһ їмо ҺоІеѕ (бог іп апа оші доіпд сабіе) 


ОР 1780- Ора! аїиѕег мі 80% ІідҺ їгапѕтіѕѕіоп 
МРВЯ (Т92- Місгоргіѕтаёіс аі иѕег Ғог а беќег діаге ргогестоп 


ІР44- ІР44 ргоїесіїоп дедгее 
ВА - ЕЛІ. соіоиг5 
Т830- Соіоиг геппрегагиге 3000К 
Т840- Соіоиг геппрегагиге 4000К 
САТ ТМА О 1Ер2Х1800 Е280 Т840 МРВ2 1792 САМА р 1Ер2Х1800 Е280 Т840 ОР 1780 


са/кіт ле 100% са/кіт 1- 100% 


70 


